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Bericht 

des Haushaltsausschusses (8. Ausschuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 


zu dem vom Bundesrat eingebrachten 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes 
- Drucksachen 8/2480, 8/4153 - 


Bericht des Abgeordneten Dr. Riedl (München) 


Für den Fall, daß der Deutsche Bundestag der Be- 
schlußempfehlung des federführenden Innenaus- 
schusses, den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Lastenausgleichsgesetzes in der Drucksache 
8/2480 abzulehnen, folgt, entfällt eine Berichterstat- 
tung des Haushaltsausschusses nach § 96 der Ge- 
schäftsordnung. 


Bonn, den 12. Juni 1980 

Der Haushaltsausschuß 

Windelen Dr. Riedl (München) 

Vorsitzender Berichterstatter 


Druck: Bonner Universitäts-Buchdruckerei, 5300 Bonn 
Alleinvertrieb: Verlag Dr. Hans Heger, Postfach 20 08 21, Herderstraße 56, 
5300 Bonn 2, Telefon (02 28) 36 35 51 




